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MAMA MEA IO STEA 

Când a murit mama mea 
A fost ziua cea mai rea 
N am crezut ca simţi aşa 
Ca am ajuns pe o stea 
Unde rău de lacrimi curgea 
După draga mama mea 
Inima mi stătuse n loc 
Eram rupt de la mijloc 
Aer nu aveam de loc 
Pielea mi ardea în foc 
De ce oare m a născut 
Prunc iubit cu suflet mut 
Acum mare pe steaua mea 
Sa plâng tare după ea. 

Mai bine muream si eu 
Decât sa sufăr aşa de greu 
Vai ce dor mi e mama mea 
De tine pe steaua ta. 
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